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医院等领域配镜质量长期低下的北京配装眼镜市场，
去年在技术监督、工商和卫生等部门的重点整治下已有大
幅改观。一项验收抽查显示，抽样合格率比上一年提高了
近25个百分点。



北京市技术监督局、北京市工商局、北京市卫生局从
去年5月起，用6个月的时间对该市城八区开展配镜业务的
规模较大的医院、眼镜专营商店和大型商场的配镜柜台进
行整治规范。 被纳入整顿范围的，包括83家单位的174家
自然门市的骨干验光配镜店，其年配镜量占全北京市的70％
左右。



不久前进行的验收抽查结果表明，这些配镜店的验光
配镜质量合格水平，已从过去的70％提高到目前的94.8％，
且质量管理水平和质量保障条件较过去都有明显提高。在
此次验收抽查中发现，大明眼镜公司、北京医院配镜中心、
北京朝阳医院配镜中心、华堂商厦等一些验光配镜单位，
已采用了先进的仪器设备进行加工配镜，聘用经培训有一
定技能的专业人员操作，以及建立一整套企业内部质量保
证体系进行管理，使眼镜质量保持稳定。与此相反，北京
铁路分局中心医院的技术人员、仪器设备、质保措施却都
不能达到验光配镜基本要求。执法人员已暂停该单位验光
配镜业务，待整顿验收合格后再行验光配镜。



尽管如此，但从整体上看，目前北京市验光配镜行业
技术水平仍参差不齐，质量问题不容忽视。据技术监督部
门介绍，验光配镜是一项专业技术性很强的工作，而且直
接影响到消费者的人身健康。发达国家早已把它纳入特殊
行业加以管理，而我国只把它当作一般小商品对待，这使
得一些文化素质不高、专业技术不强的人员也参加进来。
有些从业人员甚至连基本专业知识、国家标准、相关法律
法规都不清楚，因此很难为消费者提供满意的商品和服务。



此次验收尚未达标的单位名单：



医院：北京铁路分局中心医院



商场：复兴商业城配镜柜台、天桥百货商场配镜柜台
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